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Freud,  Sigmund  Freud,  o  Pai  da Psicanálise. 

Imagens e fotos: APP Leonardo AI, e Google Imagens. 

Texto: Neiriberto Silva de Freitas, Wikipédia, e Google IA. 
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Sigmund Freud, Médico Autriáco, Nascimento: 06 de Maio de 1856, Pribor,  Tchéquia,  morreu  em 1939,  em  Londres,  no  Reino Unido.  Freud,  foi  um  médico neurologista 

e 

importante 

psicanalista 

Austriáco. 

Reconhcido  como  o  fundador  da psicanálise : ( O Pai da psicanálise). 
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Freud  teve  sua  formação  na Universidade  de  Viena  (1873-1881). 

Freud,  acreditava  na  importância fundamental  do  inconsciente  e das  experiências  da  infância  na formção da personalidade adulta; 
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Freud: 

Defendia,  que  a  psicanálise poderia curar as pessoas ao torna-las 

consientes 

de 

seus 

pensamentos, 

emoções 

e 

motivações 

reprimidads. 

Conceitos  como  o  id,  O  Ego  e 
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Superego, e a teoria das pulsoes ( 

Incluindo  a  sexualidade,  e  a influencia dos sonhos e piadas no desvendar da psique humana, 
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Freud: 

A Infância e Sexualidade: Os  traumas  e  experiências  dos primeiros  anos  de  vida,  são cruciais  para a formação da personalidade 

adulta. 

Influenciando  a  forma  de  como nós lidamos com a sexualidade e o principio do prazer; 
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Freud. 
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Neste,  livro  estou  escrevendo sobre Sigmund Freud  - (O Pai da Psicnalise)............. 
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A  estrutura  da  personalidade  (Id, Ego, Superego): 

- Id: A parte primitiva e instintiva que busca a satisfação imediata. 

-Ego:  A  parte  que  lida  com  a realidade,  mediando  os  desejos do id com as demandas do super ego  e do mundo exterior. 

-Super 

Ego: 
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